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face, relative au milieu dont la temperature constante est zero. La fonc-
tion F(a) represente, comme nous 1'avons dit, le systeme des tempera-
tures initiales. L'equation (2) donne, pour la valeur de nh une infinite
de racines, et nous avons demontre plusieurs fois, soit par le calcul,
soit par des considerations propres a la theorie de la chaleur, que
toutes ces racines sont reelles; la temperature variable 9 est le double
de la somme de tous les termes dont la valeur est indiquee.

Supposons maintenant que Ton compare les mouvements de la cha-
leur dans cleux spheres differentes, dont Tune a pour rayon x, et 1'autre
a pour rayon x', egal a mx. Si la chaleur initiate est tellement distri-
buee dans ces deux corps que la temperature commune aux points
d'une surface spherique interieure dans le premier soit egale a la tem-
perature de la surface semblablement placee dans le second, et si, les
coefficients K, C, D etant les mem.es, le coefficient h qui appartient a la
moindre sphere a pour la plus grande une valeur differente A', il sera
facile de connaitre dans quel rapport doivent etre les temps ecoules
pour que la temperature 9 ait une in erne valeur dans 1'une et 1'autre
sphere. Solent respectivement t et t' les temps ecoules apres lesquels
on mesure les temperatures dans les deux corps, on ecrira les rela-
tions

X' = m X,        x1 = m x,        hf = ~,       t'= ws t.

On conservera, selon Thypothese, les valeurs de K, C, D et F(a), et Ton
reconnaitra que la valeur de 9 ne change point. Ainsi, les temps ecoules
etant mesures avec des unites differentes, et le rapport de ces unites
etant celui des carres des dimensions, les deux spheres seront toujours
dans un etat thermometrique semblable apres des temps exprimes par
un meme nombre d'unites; ce qui est conforrae k la proposition gene-
rale.

On pourraii deduire cette proposition de la solution propre a cha-
cune des questions particulieres; mais on" voit combien il est prefe-
rable de rendre la demonstration independanle des solutions : car il y
a~un grand nombre de cas oil, dans I1 etat actuel de FAnalysemathema- 1'emission ou 1'in-
